ANTONI EDWARD 


ODYNIEC 


opatrzony ów, Sakramentami, zmarł w dniu 15 b, m. 


© godzinie 5-ej po południu, w 81 roku życia. 


Pozostała w ciężkiem strapieniu córka wraz z wnucz- 
kami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na 
Msze św. odprawiać się mające codziennie przy ciele 
o godzinie 9 i 10 przy ulicy Marszałkowskiej Ne 7-b, 
oraz na nabożeństwo żałobne w dniu 22 b. mt. j. 
we czwartek o godzinie 11, w górnym kościele sw. 
Krzyża, po ukończeniu którego nastąpi wyprowadzenie 


zwłok na cmentarz Powązkowski, 


